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Resumen 

Este trabajo presenta el principio de conservación de la 
energía mecánica angular para una partícula que se mueve 
en un campo de fuerzas uniforme. 

Energía Mecánica Angular 

La energía mecánica angular E a de una partícula A de masa m a que se 
mueve en un campo de fuerzas uniforme, está dada por: 

E a = x ¡2 m a (r x \ a ) 2 - m a (r x a a ) • (r x r a ) 

donde r es un vector posición que es constante en magnitud y dirección, y 
v a , a„ y r a son la velocidad, la aceleración constante y la posición de la 
partícula A. 

El principio de conservación de la energía mecánica angular establece 
que si una partícula A se mueve en un campo de fuerzas uniforme entonces 
la energía mecánica angular de la partícula A permanece constante. 
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